Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Baumart: Hainbuche 


Lagebezeichnung: latein.: Carpinus betulus 


Straße: Am Kirchhof vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 5,00 m Stammumfang (in im}: 10,00 cm 
Kronenbreite: 1,50 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 4 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 


Vitalität: Jungbaum/neu erfasst durch: Pinzenöller 
angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 1 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 2 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
1,50 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 3 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Feld-Ahorn 


Acer campestre 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


9,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 4 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 5 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


10,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 6 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 7 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
2,00 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 8 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


9,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 9 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 10 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Feld-Ahorn 


Acer campestre 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


9,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 11 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
1,50 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 12 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


9,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 13 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
1,00 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 14 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Feld-Ahorn 


Acer campestre 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


8,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 15 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
1,50 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 16 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Feld-Ahorn 


Acer campestre 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


9,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 17 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Kr WUG 5 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 3,00 m 
1,00 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 02.06.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 18 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung gering 


12,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 02.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 19 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Hainbuche 
Lagebezeichnung: latein.: Carpinus betulus 


Straße: Kr WUG 5 vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung gering 


Baumhöhe: 3,00 m Stammumfang (in im): 12,00 cm 

Kronenbreite: 1,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 4 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 02.06.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 20 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 02.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 21 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Hainbuche 
Lagebezeichnung: latein.: Carpinus betulus 


Straße: Kr WUG 5 vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung gering 


Baumhöhe: 4,00 m Stammumfang (in im): 12,00 cm 

Kronenbreite: 1,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 4 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 02.06.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 22 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 02.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 23 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Hainbuche 
Lagebezeichnung: latein.: Carpinus betulus 


Straße: Kr WUG 5 vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung gering 


Baumhöhe: 4,00 m Stammumfang (in im): 12,00 cm 

Kronenbreite: 1,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 4 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 02.06.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 24 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 02.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 25 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Hainbuche 
Lagebezeichnung: latein.: Carpinus betulus 


Straße: Kr WUG 5 vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung gering 


Baumhöhe: 4,00 m Stammumfang (in im): 12,00 cm 

Kronenbreite: 1,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 4 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 02.06.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 26 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 02.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 27 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Dinkelstr.2 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz latein.: Tilia cordata 


Straße: Dinkelsbühler Straße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 28 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 29 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 30 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Dinkelstr.3 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz latein.: Tilia cordata 


Straße: Dinkelsbühler Straße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 31 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 32 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 33 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Dinkelstr.4 
Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz 


Straße: Dinkelsbühler Straße 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
Kronenbreite: 1,00 m 
Alter: 35 Jahre 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Pinzenöller 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Spitz-Ahorn 
latein.: Acer platanoides 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 30,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Jugendphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


Seite 34 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 35 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S1 Anfahrschäden 
S8 Rindenschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 36 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Dinkelstr.5 
Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz 


Straße: Dinkelsbühler Straße 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
Kronenbreite: 1,00 m 
Alter: 35 Jahre 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Pinzenöller 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Spitz-Ahorn 
latein.: Acer platanoides 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 30,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Jugendphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


Seite 37 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 38 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 39 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Dinkelstr.6 
Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz 


Straße: Dinkelsbühler Straße 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
Kronenbreite: 1,00 m 
Alter: 35 Jahre 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Pinzenöller 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Spitz-Ahorn 
latein.: Acer platanoides 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 30,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Jugendphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


Seite 40 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 41 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 42 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Dinkelstr.7 
Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz 


Straße: Dinkelsbühler Straße 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
Kronenbreite: 1,00 m 
Alter: 35 Jahre 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Pinzenöller 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Spitz-Ahorn 
latein.: Acer platanoides 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 30,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Jugendphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


Seite 43 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 44 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S1 Anfahrschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 45 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Dinkelstr.8 
Lagebezeichnung: Dinkelsbühlerplatz 


Straße: Dinkelsbühler Straße 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
Kronenbreite: 1,00 m 
Alter: 35 Jahre 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Pinzenöller 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Spitz-Ahorn 
latein.: Acer platanoides 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 35,00 cm 
Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Jugendphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


Seite 46 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 47 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 48 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. 


Lagebezeichnung: 


Straße: 
Kontrolle zzt.: 
Baumhöhe: 
Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 


Handlungsbedarf 


Dinkelstr.9 
Dinkelsbühlerplatz 
Dinkelsbühler Straße 
1 Jahre 

30,00 m 

6,00 m 

65 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


2-stämmig 


26.04.2023 


Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 


Softplan Informatik GmbH 


Pinzenöller 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Sand-Birke 
latein.: Betula pendula 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 150,00 cm 


Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


26.06.2023 


Seite 49 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 23.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 50 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 23.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 51 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Dr.-Fritz01 Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Fritz-Staudinger- 


Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 52 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


57,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 53 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Dr.-Fritz02 Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Fritz-Staudinger- 


Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 9,00 m 
4,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 54 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


61,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 55 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Dr.-Fritz03 Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Fritz-Staudinger- 


Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 8,00 m 
4,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 56 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


59,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 57 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Dr.-Fritz04 Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Fritz-Staudinger- 


Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 58 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


56,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 59 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Dr.-Fritz05 Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Fritz-Staudinger- 


Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 60 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


56,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 61 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Dr.-Fritz06 Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Fritz-Staudinger- 


Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 7,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 62 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


51,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 63 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 64 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


35,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 65 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 8,00 m Stammumfang (in im): 50,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 67 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 4,00 m Stammumfang (in im): 15,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 6,00 m Stammumfang (in im): 25,00 cm 

Kronenbreite: 1,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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Seite 71 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 58,00 cm 

Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 7,00 m Stammumfang (in im): 45,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 7,00 m Stammumfang (in im): 41,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 55,00 cm 

Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 54,00 cm 

Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 8,00 m Stammumfang (in im): 52,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 82 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 7,00 m Stammumfang (in im): 53,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 84 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 7,00 m Stammumfang (in im): 58,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 86 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 61,00 cm 

Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 7,00 m Stammumfang (in im): 54,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 91 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 6,00 m Stammumfang (in im): 40,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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Seite 93 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 70,00 cm 

Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 7,00 m Stammumfang (in im): 49,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 97 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Türkischer-Baumhasel 
Lagebezeichnung: latein.: Corylus colurna 


Straße: Dr.-Horst-Lenz-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 61,00 cm 

Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] Sasse 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 100 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


20,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 101 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
1,00 m 
9 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 102 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


10,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 103 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 104 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


15,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 105 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 106 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


32,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 107 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 3,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Sehr Geschwächt 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 108 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


11,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 109 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 6,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 110 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


26,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 111 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 6,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 112 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


24,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 113 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 6,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Sehr Geschwächt 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 114 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


27,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 115 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 116 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


25,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 117 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 118 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


19,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 119 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 9,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 120 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


50,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 121 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 122 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


26,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 123 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 6,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 124 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


31,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 125 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 126 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


41,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S8 Rindenschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 127 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 128 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


48,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 129 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
3,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 130 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


46,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 131 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 132 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


23,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 133 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 4,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Sehr Geschwächt 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 

Vitalität: 

Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 134 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


20,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 135 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 136 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


49,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 137 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 138 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


39,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 139 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
2,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 140 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


29,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 141 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
4,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 142 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


51,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 143 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 3,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 144 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


22,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 145 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 146 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


47,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 147 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 148 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


25,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 149 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 150 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


50,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 151 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 152 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


20,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 153 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 154 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


46,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 155 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 156 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


40,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 157 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 3,00 m 
1,00 m 
16 Jahre 


Sehr Geschwächt 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 

Vitalität: 

Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 158 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


16,00 cm 
stärker geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 159 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 160 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


41,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 161 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 162 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


37,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 163 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
2,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 164 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


33,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 165 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 9,00 m 
3,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 166 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


50,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 167 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 
1,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 168 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


30,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S8 Rindenschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 169 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 9,00 m 
4,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 170 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


61,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 171 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Julius-Schmuck-Straße 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
4,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 172 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


51,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 173 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Baumart: Feld-Ahorn 


Lagebezeichnung: latein.: Acer campestre 


Straße: Julius-Schmuck-Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 10,00 m Stammumfang (in im): 112,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 41 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Lichtraumprofilschnitt 25.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 174 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 175 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
6,00 m 
16 Jahre 


Sehr Geschwächt 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 

Vitalität: 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 176 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


72,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 
K15 Wipfeldürre 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 177 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 
Straße: Gartenfeld 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: m 
Kronenbreite: m Zustand: 
Alter: 16 Jahre 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 178 


Softplan Informatik GmbH 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung 


Stammumfang (in im): cm 


Entwicklungsphase: 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 179 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
6,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Stark geschädigt (rosa) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 180 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


66,00 cm 
stärker geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 181 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
6,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Sehr stark geschädigt 


(dunkelrosa) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 182 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


58,00 cm 
stärker geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 183 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
5,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Stark geschädigt (rosa) 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 184 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


58,00 cm 
stärker geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 
am Stamm: 
S4 Fäulen 
S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 185 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
1,00 m 


3 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 186 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


11,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 187 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
7,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 188 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


67,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 189 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
6,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 190 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


63,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 191 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 8,00 m 
6,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.05.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 192 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Türkischer-Baumhasel 


Corylus colurna 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


54,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 193 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Platane 
Lagebezeichnung: latein.: Platanus acerifolia 


Straße: Gartenfeld vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 4,00 m Stammumfang (in im): 54,00 cm 
Kronenbreite: 7,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 16 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 


Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 194 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 195 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 
Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Gartenfeld 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 4,00 m 
6,00 m 


16 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 196 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Stiel-Eiche 


Quercus robur 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


45,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Pinzenöller 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 197 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. 


Lagebezeichnung: 


Straße: 
Kontrolle zzt.: 
Baumhöhe: 
Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 


Handlungsbedarf 


Nörd4 
Grünstreifen 
Nördlinger Straße 


1 Jahre 
5,00 m 
1,00 m 
45 Jahre 


Gesund bis leicht 


geschädigt (hellgrün) 


Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Fällung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 


Softplan Informatik GmbH 


Pinzenöller 


26.04.2023 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Mehlbeere 
latein.: Sorbus aria 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 75,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


26.06.2023 


Seite 198 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 14.02.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 199 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 14.02.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S8 Rindenschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 200 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Nörd5 Baumart: 


Grünstreifen latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Nördlinger Straße 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 5,00 m 


Kronenbreite: 1,00 m Zustand: 
Alter: 25 Jahre 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 201 


Softplan Informatik GmbH 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Stadt-Birne 


Pyrus calleryana 
Chanticleer 


vor/bei Haus Nr. 
Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 30,00 cm 


gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 
Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 14.02.2019 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 202 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 14.02.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 203 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Stadtmühlg23 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Spitalanlage latein.: Tilia cordata 


Straße: Untere Stadtmühlgasse vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 6,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 22.05.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 204 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 22.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 205 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 206 


13.06.2024 


Grunddaten 

Baum-Nr. Stein 1 
Lagebezeichnung: 

Straße: Am Steinbruch 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 17,00 m 
Kronenbreite: 10,00 m 

Alter: 66 Jahre 

Vitalität: Leicht Geschwächt 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Berg-Ahorn 


latein.: Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Pinzenöller 


zu erl. bis 


26.06.2023 


Seite 207 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 208 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Stein 2 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: latein.: Acer pseudoplatanus 
Straße: Am Steinbruch vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 14,00 m Stammumfang (in im): 136,00 cm 
Kronenbreite: 11,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 66 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Pinzenöller 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 26.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 209 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 210 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Stein 4 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: latein.: Acer pseudoplatanus 
Straße: Am Steinbruch vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 18,00 m Stammumfang (in im): 153,00 cm 
Kronenbreite: 13,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 66 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Pinzenöller 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 26.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 211 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 212 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Stein3 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: latein.: Acer pseudoplatanus 
Straße: Am Steinbruch vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 18,00 m Stammumfang (in im): 175,00 cm 
Kronenbreite: 12,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 66 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Pinzenöller 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 26.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 26.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 213 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 26.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 214 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0037 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 


95 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund bis leicht 


geschädigt (hellgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 17.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 215 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 216 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 217 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0039 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
105 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 17.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 218 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Säulen-Hainbuche 


Carpinus betulus Fastigiata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


120,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.04.2023 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 219 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 220 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0040 Baumart: 


Abteilung links latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 20,00 m 


Kronenbreite: 2,00 m Zustand: 


Alter: 55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 221 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Säulen-Hainbuche 


Carpinus betulus Fastigiata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


90,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.04.2023 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 222 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 223 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.022 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 224 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 225 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 226 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.023 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 6,00 m Stammumfang (in im): 170,00 cm 
Kronenbreite: 2,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Sehr stark geschädigt erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
(dunkelrosa) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Fällung 25.06.2023 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 227 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 

S4 Fäulen 

S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 
S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 228 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 229 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.024 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung 
Eingehende Untersuchungen 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 25.06.2023 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 230 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S9 Risse 
S4 Fäulen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 231 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 
S9 Risse 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 232 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Südfried.025 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 30,00 m 
4,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 233 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


240,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 234 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 235 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.026 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Einkürzung von Kronenteilen 25.06.2023 v 
Baumfremder Bewuchs 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 236 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 237 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S9 Risse 
S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 238 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.027 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 239 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 240 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 241 


13.06.2024 


Grunddaten 
Südfried.028 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 30,00 m 
4,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 242 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


180,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 243 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 244 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.029 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 245 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 246 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K1 Astab- bzw. Astausbrüche 


am Stamm: 


S9 Risse 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 247 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.030 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 248 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 249 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 250 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.031 


Lagebezeichnung: Mittelteil 


Straße: Südfriedhof 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 25,00 m 
Kronenbreite: 4,00 m 
Alter: 125 Jahre 


Vitalität: Geschädigt, geringe 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 
Kronenpflege 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Winter-Linde 
latein.: Tilia cordata 
vor/bei Haus Nr. 
Sicherheitserwartung hoch 
Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


21.06.2023 
21.06.2023 


Seite 251 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 252 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 253 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.033 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 254 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher &] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 255 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 256 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.034 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung 
Eingehende Untersuchungen 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 257 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher &] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 258 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 259 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.035 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (n im: 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 260 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 261 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 262 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.036 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (n im: 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 263 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher &] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 264 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
am Stamm: 
S9 Risse 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 265 


13.06.2024 


Grunddaten 
Südfried.037 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 30,00 m 
4,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 266 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


210,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 267 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 268 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.038 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 269 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 270 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 271 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.039 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 272 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 273 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 274 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.040 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 275 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 276 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 277 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.041 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 278 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher &] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 279 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 280 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.042 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 281 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 282 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 283 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.043 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (n im): 120,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 284 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 285 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 286 


13.06.2024 


Grunddaten 
Südfried.044 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 287 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


120,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 288 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 289 


13.06.2024 


Grunddaten 
Südfried.045 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
4,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 290 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 291 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 292 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.046 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Lichtraumprofilschnitt 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 293 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 
K10 Lichtraumprofil 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 
am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 294 


Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 295 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.047 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Lichtraumprofilschnitt 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 296 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K10 Lichtraumprofil 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 297 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 298 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.050 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 35,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 299 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 300 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 301 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.051 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 302 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 303 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 304 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.052 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 305 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 306 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 307 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.053 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Baumfremder Bewuchs 25.06.2023 
Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 308 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 309 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 310 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.062 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 25.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 311 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 25.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 312 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 313 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.063 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Baumfremder Bewuchs 21.04.2024 
Totholzbeseitigung 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 314 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 315 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 316 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Wildbad 1 1 
Wildbadanlage 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Wildbadstraße 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
5,00 m 
106 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 22.05.2023 
Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 317 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


240,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 22.05.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 318 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 319 


13.06.2024 
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INGRADA Report Seite 320 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Baumart: Apfel 


Lagebezeichnung: latein.: Malus i.S. 


Straße: An der Schnürleinsmühle vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 6,00 m Stammumfang (in im): 61,00 cm 

Kronenbreite: 7,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 26 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Pinzenöller 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf [| 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 1 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 2 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Baumart: Silber-Weide 


Lagebezeichnung: latein.: Salix alba 


Straße: An der Schnürleinsmühle vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 14,00 m Stammumfang (in im): 270,00 cm 
Kronenbreite: 9,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 64 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 
Vitalität: Stark geschädigt (rosa) erfasst durch: Horn 


Besonderheiten: Baum wurde gekappt 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 25.01.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 
Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Nachbehandlung stark eingek. Bäume mit 25.02.2024 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung Baum wurde gekappt,Ständer Bildung 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 3 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 25.01.2024 


in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K7 Höhlunagen 


am Stamm: 


S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 
S2 Astunaswunden 

S12 Stammaustriebe 
S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 4 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Kirsche 


Lagebezeichnung: latein.: Prunus i.S. 


Straße: An der Schnürleinsmühle vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 10,00 m Stammumfang (in im}: 79,00 cm 
Kronenbreite: 6,00 m Zustand: gesundlleicht geschädigt 
Alter: 30 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Horn 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 30.01.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 16.02.2024 v 
Baumfremder Bewuchs 16.02.2024 


Einkürzung von Kronenteilen 16.02.2024 v 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 5 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 30.01.2024 
in der Krone: 


K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


S11 Schräastand 

S15 Zwiesel 

S3 Baumfremder Bewuchs 
S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 6 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: An der Schnürleinsmühle 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 7,00 m 
6,00 m 


30 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund bis leicht 


geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 30.01.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 7 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Kirsche 


Prunus i.S. 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


110,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Horn 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 30.01.2024 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 
S11 Schräastand 
S8 Rindenschäden 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 8 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. 


Lagebezeichnung: 


Straße: An der Schnürleinsmühle 
Kontrolle zzt.: 2 Jahre 

Baumhöhe: 7,00 m 

Kronenbreite: 4,00 m 

Alter: 30 Jahre 


Vitalität: Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 30.01.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


: 13.06.2024 


Baumart: Birne 

latein.: Pyrus i.S. 

vor/bei Haus Nr. 

Sicherheitserwartung hoch 

Stammumfang (in im): 85,00 cm 

Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Horn 


zu erl. bis 


16.02.2024 


Seite 9 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 30.01.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W6 Stammfußverbreiteruna 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 10 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 

Baum-Nr. 

Lagebezeichnung: 

Straße: An der Schnürleinsmühle 
Kontrolle zzt.: 2 Jahre 

Baumhöhe: 14,00 m 

Kronenbreite: 7,00 m 

Alter: 30 Jahre 

Vitalität: Gesund 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 30.01.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Winter-Linde 


latein.: Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 97,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Horn 


zu erl. bis 


16.02.2024 


Seite 11 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 30.01.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K14 Veraabelunaen, Zwiesel 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 12 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Eschen-Ahorn 


Lagebezeichnung: latein.: Acer negundo 


Straße: An der Schnürleinsmühle vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 10,00 m Stammumfang (in im): 64,00 cm 

Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 20 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Horn 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 30.01.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 13 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 30.01.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 


S1 Anfahrschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 14 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: An der Schnürleinsmühle vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 9,00 m Stammumfang (in im): 120,00 cm 
Kronenbreite: 6,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 27 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Horn 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: Großer rindenschaden am stamm 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 30.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 15 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S8 Rindenschäden 
S13 Verletzungen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 16 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. 
Lagebezeichnung: 
Straße: 

Kontrolle zzt.: 
Baumhöhe: 
Kronenbreite: 


Alter: 


An der Schnürleinsmühle 


6 Monate 


m 


m 


60 Jahre 


Datum 
Baumart: Silber-Weide 
latein.: Salix alba 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung 


Stammumfang (in im): cm 
Zustand: 


Entwicklungsphase: 


Vitalität: erfasst durch: 


Besonderheiten: Baum gekappt 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 


U 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Baumpflegerische Maßnahmen Nachbehandlung stark eingek. Bäume mit 01.02.2024 v 


Eingehende Untersuchungen ER 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


F 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 17 


Softplan Informatik GmbH 


: 13.06.2024 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S12 Stammaustriebe 
S6 Höhlunaen 
S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 18 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 3,00 m 
1,50 m 


4 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Jungbaum/neu 


angepflanzt (hellblau) 


Besonderheiten: Urnenbaum 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 24.01.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 19 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Feld-Ahorn 


Acer campestre 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


18,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 


Horn 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 24.01.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 20 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Am Kirchhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 5,00 m 


Kronenbreite: 6,00 m Zustand: 


Alter: 35 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 21 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


: 13.06.2024 
Apfel 
Malus i.S. 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


95,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Horn 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 

Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher E] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 22 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 23 


13.06.2024 


Grunddaten 

Baum-Nr. 

Lagebezeichnung: 

Straße: Am Kirchhof 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 8,00 m 
Kronenbreite: 8,00 m 
Alter: 35 Jahre 


Vitalität: Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: Steht am hang 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenschnitt 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Kirsche 
latein.: Prunus i.S. 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 115,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Horn 


zu erl. bis 


30.06.2024 


Seite 24 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 
W6 Stammfußverbreiteruna 
W1 Adventiv-. Würgaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 24.01.2024 
Handlungsbedarf [|] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 25 


Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 24.01.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 26 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Baumart: Winter-Linde 
Lagebezeichnung: latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Kirchhof vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 12,00 m Stammumfang (in im): 105,00 cm 
Kronenbreite: 6,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 35 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Horn 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 23.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 27 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W7 Stockaustriebe 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 28 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 29 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Baumart: Spitz-Ahorn 


Lagebezeichnung: latein.: Acer platanoides 


Straße: An der Schnürleinsmühle vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 11,00 m Stammumfang (in im): 85,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 35 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Horn 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: Stockaustrieb höher als hauptstämmling 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Verbesserung im Baumumfeld 29.02.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 30 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 31 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. 
Lagebezeichnung: 
Straße: An der Schnürleinsmühle 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 15,00 m 
10,00 m 
40 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Stiel-Eiche 
latein.: Quercus robur 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 125,00 cm 


Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Horn 


zu erl. bis 


31.08.2024 


Seite 32 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W6 Stammfußverbreiteruna 
im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 33 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 

Baum-Nr. 

Lagebezeichnung: 

Straße: An der Schnürleinsmühle 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 

Baumhöhe: 12,00 m 

Kronenbreite: 14,00 m 

Alter: 40 Jahre 


Vitalität: Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Spitz-Ahorn 
latein.: Acer platanoides 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 145,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Horn 


zu erl. bis 


31.08.2024 


Seite 34 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 35 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. B00024 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 135,00 cm 
Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 23.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 36 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 37 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 38 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Bismarck2 Baumart: Sand-Birke 


Lagebezeichnung: Bahnhang latein.: Betula pendula 


Straße: Bismarckanlage vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 86 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 15.05.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Fällung 19.04.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 39 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.05.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 20.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 40 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 20.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 41 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung16 Baumart: Silber-Ahorn 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Acer saccharinum 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 16,00 m Stammumfang (n im: 220,00 cm 
Kronenbreite: 12,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Nachbehandlung stark eingek. Bäume mit 29.02.2024 
Totholzbeseitigung 29.02.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 42 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 
S13 Verletzungen 
S5 Gewindestanaen. Plomben o.ä 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 43 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 44 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung17 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Tilia cordata 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 15,00 m Stammumfang (in im): 60,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 35 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 45 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 46 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 47 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung18 Baumart: Esche 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Fraxinus excelsior 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 15,00 m Stammumfang (in im): 60,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 25 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 06.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 48 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 49 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 50 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung19 Baumart: Vogel-Kirsche 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Prunus avium 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 15 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 15,00 m Stammumfang (in im): 90,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 25 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 06.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 15 Monate 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 51 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 52 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 53 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung20 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 15 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 16,00 m Stammumfang (in im): 165,00 cm 
Kronenbreite: 12,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 30.03.2024 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 15 Monate 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 54 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K2 Astrisse 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 55 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 56 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung21 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 90,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: Srägstand durch wuchsdruck nachbarbaum 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.06.2024 v 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 57 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 58 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 59 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Breitung22 Baumart: 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: 


Straße: Breitungstraße 


Kontrolle zzt.: 15 Monate 


Baumhöhe: 10,00 m 
2,00 m 
35 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


15 Monate 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 60 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


60,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W8 Wuchsanomalien 
W6 Stammfußverbreiteruna 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 61 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 62 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung23 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Tilia cordata 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (n im): 120,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 06.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 63 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgewurzeln 
W6 Stammfußverbreiteruna 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf [] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 64 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 65 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung24 Baumart: Vogel-Kirsche 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Prunus avium 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 135,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 06.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 66 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S5 Gewindestanaen. Plomben o.ä 
S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu5 Bodenauf- oder -abtraa 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 67 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 68 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung25 Baumart: Vogel-Kirsche 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Prunus avium 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 135,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Baumfremder Bewuchs 29.02.2024 
Einkürzung von Kronenteilen 29.02.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 69 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S6 Höhlunaen 
S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 70 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 71 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung26 Baumart: Sand-Birke 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Betula pendula 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 10,00 m Stammumfang (in im): 75,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 45 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.06.2024 v 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 72 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S14 Wuchsanomalien 
S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf [] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 73 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 74 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung27 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Tilia cordata 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 165,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 29.03.2024 v 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 75 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W7 Stockaustriebe 
WA Rindenschäden 
W1 Adventiv-. Würaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 76 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 77 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung28 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 29.02.2024 v 
Einkürzung von Kronenteilen 29.02.2024 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 78 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 79 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 80 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung29 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (n im): 120,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 31.05.2024 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 81 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würaewurzeln 
WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 82 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 83 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Breitung30 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Tilia cordata 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 20,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 30.03.2024 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 84 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 85 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 86 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung31 Baumart: Silber-Ahorn 


Lagebezeichnung: Kiga Beitung latein.: Acer saccharinum 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Fällung 29.02.2024 v 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung Höhe 8m,Fällung uf baumtorso 3m 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 87 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S4 Fäulen 

S15 Zwiesel 

S10 Schadinsekten (z.B. Bohrmehl) 
S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W3 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 16.01.2019 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 88 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 16.01.2019 
in der Krone: 


K9 Kronensicherunaen 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 
W3 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 89 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Breitung32 Baumart: Türkischer-Baumhasel 


Lagebezeichnung: Kiga Breitung latein.: Corylus colurna 


Straße: Breitungstraße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 15 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 6,00 m Stammumfang (in im): 90,00 cm 

Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 35 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 07.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 
Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 30.06.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 15 Monate 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 90 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 16.01.2019 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 91 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 16.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 92 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof40 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 26,00 m Stammumfang (in im): 345,00 cm 
Kronenbreite: 14,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 31.05.2024 
Bruchsicherung, Trag-/Haltesicherung 31.05.2024 
Kroneneinkürzung 29.02.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 93 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 13.02.2024 


in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 
Wu7 Bodenversieaeluna 
Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 94 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 95 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Hof41 Baumart: Berg-Ulme 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Ulmus glabra 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 16,00 m Stammumfang (in im): 90,00 cm 

Kronenbreite: 7,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 56 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 96 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 13.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 97 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 98 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Hof42 
Lagebezeichnung: Kindergarten 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 16,00 m 
12,00 m 
86 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


U 
U 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 
Baumfremder Bewuchs 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


U 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Hainbuche 


latein.: Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 160,00 cm 


Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Reifephase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


31.05.2024 
29.02.2024 


Seite 99 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 13.02.2024 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
K4 Baumfremder Bewuchs 
am Stamm: 
S2 Astunaswunden 


S4 Fäulen 
S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 100 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 101 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof43 Baumart: Sand-Birke 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Betula pendula 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 24,00 m Stammumfang (in im): 120,00 cm 
Kronenbreite: 10,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 96 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 102 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 13.02.2024 


in der Krone: 


K11 Pilzbefall. aaf. Pilzart 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 
S2 Astunaswunden 
S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 103 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 104 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof44 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 23,00 m Stammumfang (n im): 215,00 cm 
Kronenbreite: 14,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 13.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S14 Wuchsanomalien 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 106 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 107 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Hof45 Baumart: 


Kindergarten latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 23,00 m 
6,00 m 


86 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 108 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Sand-Birke 


Betula pendula 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


117,00 cm 
stärker geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 
in der Krone: 


13.02.2024 


am Stamm: 


S11 Schräastand 
S4 Fäulen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W2 Höhlunaen 
W6 Stammfußverbreiteruna 
W1 Adventiv-. Würgewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf 

Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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Seite 110 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Hof46 Baumart: Berg-Ulme 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Ulmus glabra 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 12,00 m Stammumfang (in im): 75,00 cm 

Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 31 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 3-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen  Einkürzung von Kronenteilen 29.02.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung Ein Stämmlping wächst durch den Zaun, Dieser ist zu entfernen 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 13.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W7 Stockaustriebe 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 112 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 113 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Hof47 Baumart: 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 28,00 m 
2,00 m 
76 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 114 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Serbische-Fichte 


Picea omorika 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


120,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 13.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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Seite 116 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Hof48 Baumart: 


Kindergarten latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 24,00 m 
12,00 m 


106 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 117 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Roß-Kastanie 


Aesculus hippocastanum 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


194,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 13.02.2024 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
K12 Rindenschäden 
am Stamm: 


S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W6 Stammfußverbreiteruna 
W1 Adventiv-. Würgewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 
Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
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Seite 119 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof49 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 202,00 cm 
Kronenbreite: 14,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 13.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 30.04.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 120 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 13.02.2024 


in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W6 Stammfußverbreiteruna 


im Wurzelbereich: 


Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 121 13.06.2024 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 122 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Hof50 


Lagebezeichnung: Kindergarten 


Straße: Am Hof 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre 

Baumhöhe: 23,00 m 
Kronenbreite: 10,00 m 

Alter: 126 Jahre 

Vitalität: Stark geschädigt (rosa) 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 
Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Winter-Linde 
latein.: Tilia cordata 
vor/bei Haus Nr. 

Sicherheitserwartung hoch 
Stammumfang (in im): 182,00 cm 
Zustand: stärker geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


31.03.2024 


Seite 123 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 15.02.2024 


in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S8 Rindenschäden 
S13 Verletzungen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 124 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Hof51 Baumart: 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 33,00 m 
10,00 m 
126 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: Eigebaut von klettergerüt 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 126 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


195,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 127 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 128 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Hof52 Baumart: 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 225,00 cm 


Kronenbreite: 14,00 m Zustand: 


gesundl/leicht geschädigt 


Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: 


geschädigt (hellgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 
Einkürzung von Kronenteilen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 129 


Softplan Informatik GmbH 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


30.04.2024 
29.02.2024 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 130 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 131 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. 


Lagebezeichnung: 


Straße: 
Kontrolle zzt.: 
Baumhöhe: 
Kronenbreite: 
Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Hof53 
Kindergarten 
Am Hof 

1 Jahre 
32,00 m 
17,00 m 

126 Jahre 


Gesund bis leicht 


geschädigt (hellgrün) 


Baumart: 

latein.: 

vor/bei Haus Nr. 
Sicherheitserwartung 
Stammumfang (in im): 


Zustand: 
Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum/Jahr der Kontrolle 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


16.02.2024 


U 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


hoch 

285,00 cm 

gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 132 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 16.02.2024 
in der Krone: 
K1 Astab- bzw. Astausbrüche 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 
31.03.2024 


Ausgebrochene äste hängen in krone 


Seite 133 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 134 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Hof54 Baumart: Vogel-Kirsche 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Prunus avium 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 11,00 m Stammumfang (in im): 107,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 56 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 
Vitalität: Gesund erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 31.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung Fassade fr3ischneiden 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 135 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S14 Wuchsanomalien 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 136 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 137 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof55 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 29,00 m Stammumfang (in im): 235,00 cm 
Kronenbreite: 13,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.04.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 138 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 15.02.2024 


in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S4 Fäulen 
S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 139 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 140 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Hof56 Baumart: 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 3,00 m 
1,00 m 
106 Jahre 


Absterbend bis 
abgestorben (rot) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 3m Habitatstamm 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 141 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung gering 


180,00 cm 
stärker geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 142 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 143 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. 


Lagebezeichnung: 


Straße: 
Kontrolle zzt.: 
Baumhöhe: 
Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Hof57 
Kindergarten 
Am Hof 

1 Jahre 
34,00 m 
20,00 m 

126 Jahre 


Geschädigt, geringe 
Pflege (gelbgrün) 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Trauben-Eiche 


latein.: 


Quercus petraea 


vor/bei Haus Nr. 
Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 325,00 cm 


Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Datum/Jahr der Kontrolle 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


15.02.2024 


U 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


30.04.2024 


Seite 144 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 15.02.2024 


in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 

K4 Baumfremder Bewuchs 

K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 145 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 146 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof58 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 11,00 m Stammumfang (in im): 185,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 
Vitalität: Stark geschädigt (rosa) erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Besonderheiten: Säkundärkrone 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen  Einkürzung von Kronenteilen 30.04.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 147 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 


K6 Fehlentwicklunaen in d. Krone 
K7 Höhlunaen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 148 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 149 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof59 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 195,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 
Vitalität: Stark geschädigt (rosa) erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 15.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 31.03.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung Aufgrund der stammverletzung einkürzen 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 150 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 15.02.2024 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 
am Stamm: 
S10 Schadinsekten (z.B. Bohrmehl) 
S11 Schräastand 
S6 Höhlunaen 


S4 Fäulen 
S13 Verletzunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W5 Risse 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 151 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 
S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 152 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof60 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 303,00 cm 
Kronenbreite: 12,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 16.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.04.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 153 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 16.02.2024 


in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 154 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 155 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof61 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 23,00 m Stammumfang (in im): 190,00 cm 
Kronenbreite: 9,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 16.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 156 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 16.02.2024 


in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 157 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 158 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Hof62 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 275,00 cm 
Kronenbreite: 14,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 126 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 16.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 159 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 16.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu6 Bodenverdichtuna 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf [|] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 160 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 161 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Hof63 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 27,00 m Stammumfang (in im): 236,00 cm 
Kronenbreite: 9,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 16.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.04.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 162 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 16.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


S13 Verletzunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf [] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 163 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 164 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Hof64 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kindergarten latein.: Tilia cordata 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 27,00 m Stammumfang (in im): 184,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 16.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.04.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 165 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 16.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 166 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 167 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Hof65 


Lagebezeichnung: Kindergarten außerhalb 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 20,00 m 
16,00 m 
106 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 20.02.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Baumart: 


latein.: 


Datum: 13.06.2024 


Gewöhnliche Kiefer 


Pinus sylvestris 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 


Zustand: 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Seite 168 


181,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 20.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher &] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 169 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 170 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Hof66 


Lagebezeichnung: Kindergarten außerhalb 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 13,00 m 
7,00 m 


56 Jahre 


Kronenbreite: 
Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 20.02.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Kirsche 


latein.: Prunus i.S. 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung gering 


Stammumfang (in im): 133,00 cm 


Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


Seite 171 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 20.02.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 
S3 Baumfremder Bewuchs 
S9 Risse 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 
Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 172 


Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 173 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Hof67 


Lagebezeichnung: Kindergarten außerhalb 


Straße: Am Hof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 13,00 m 
8,00 m 
66 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 20.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 
Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Kirsche 


latein.: Prunus i.S. 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung gering 


Stammumfang (in im): 104,00 cm 


Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


30.06.2024 


Fassade freischneiden von wergang 


Seite 174 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 20.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S14 Wuchsanomalien 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 


Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 175 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 176 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Hof68 Baumart: Roß-Kastanie 


Lagebezeichnung: Kindergarten außerhalb latein.: Aesculus hippocastanum 


Straße: Am Hof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 28,00 m Stammumfang (in im): 226,00 cm 
Kronenbreite: 10,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 20.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 177 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 20.02.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würgaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 21.11.2018 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 178 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 179 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Holz111 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: latein.: Tilia cordata 


Straße: Holzgasse vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 18,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 12,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Sehr stark geschädigt erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
(dunkelrosa) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 14.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] Ess 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 29.02.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 180 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 
Kontrolle / Jahr 14.02.2024 


in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S4 Fäulen 
S13 Verletzungen 
S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 12.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 181 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 12.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 182 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Holzing69 Baumart: Baum-Zypresse 
Lagebezeichnung: latein.: Cupressocyparis leylandii 


Straße: Bubenheimer Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 10,00 m Stammumfang (in im}: 94,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 44 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Horn 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: Aufgeastet bis Am und mit Haselnuss verwachsen 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 183 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 184 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Holzing70 Baumart: Baum-Zypresse 


Lagebezeichnung: latein.: Cupressocyparis leylandii 
Straße: Bubenheimer Straße vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung 

Baumhöhe: m Stammumfang (in im): 

Kronenbreite: m Zustand: 

Alter: 44 Jahre Entwicklungsphase: 

Vitalität: erfasst durch: 


Besonderheiten: Aufgeastet auf 4m 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 185 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 186 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Holzing”71 
Lagebezeichnung: 
Straße: Bubenheimer Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: m 
Kronenbreite: m 
Alter: 64 Jahre 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Schwarz-Kiefer 


latein.: Pinus nigra Austriaca 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung 


Stammumfang (in im): 
Zustand: 
Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


zu erl. bis 


31.05.2024 


Seite 187 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 188 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Holzing72 
Lagebezeichnung: 
Straße: Bubenheimer Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: m 
Kronenbreite: m 
Alter: 79 Jahre 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 


U 
U 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


U 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum 
Baumart: Stiel-Eiche 
latein.: Quercus robur 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung 


Stammumfang (in im): cm 
Zustand: 
Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


zu erl. bis 


30.04.2024 


Seite 189 


: 13.06.2024 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 190 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Holzing73 
Lagebezeichnung: 
Straße: Bubenheimer Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: m 
Kronenbreite: m 
Alter: 64 Jahre 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Esche 


latein.: Fraxinus excelsior 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung 


Stammumfang (in im): 
Zustand: 
Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


zu erl. bis 


30.04.2024 


Seite 191 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 192 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Baum-Nr. Holzing74 
Lagebezeichnung: 
Straße: Bubenheimer Straße 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: m 
Kronenbreite: m 
Alter: 79 Jahre 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 


U 
[I 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


U 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum 
Baumart: Stiel-Eiche 
latein.: Quercus robur 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung 


Stammumfang (in im): cm 
Zustand: 
Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


zu erl. bis 


30.04.2024 


Seite 193 


: 13.06.2024 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 194 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum 
Baum-Nr. Holzing75 Baumart: Winter-Linde 
Lagebezeichnung: latein.: Tilia cordata 


Straße: Bubenheimer Straße vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung 


Baumhöhe: m Stammumfang (in im): cm 
Kronenbreite: m Zustand: 

Alter: 64 Jahre Entwicklungsphase: 
Vitalität: erfasst durch: 


Besonderheiten: 4 stämmig aus der Basis und Spechtlöcher 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.03.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 
Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 31.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 195 
Softplan Informatik GmbH 


: 13.06.2024 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.03.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 196 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Kihort34 Baumart: Schwarz-Kiefer 


Lagebezeichnung: Kinderhort latein.: Pinus nigra Austriaca 


Straße: Seeweihermauer vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 270,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 08.02.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 197 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 08.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 19.11.2018 


Handlungsbedarf [] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 198 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.11.2018 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 199 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Kihort35 
Kinderhort 


Baum-Nr. 


Lagebezeichnung: 


Straße: Seeweihermauer 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 15,00 m 
8,00 m 
79 Jahre 


Verdeckt, nicht 
interpretierbar (grau) 


Kronenbreite: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 
mit Verletzungen 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 08.02.2024 


Bi 
Bi 


Baumpflegerische Maßnahmen Baumfremder Bewuchs 
Totholzbeseitigung 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


[ 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung Entfernung des Ef 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Akazie 


latein.: Robinia pseudoacacia 


vor/bei Haus Nr. 
Sicherheitserwartung hoch 


Stammumfang (in im): 170,00 cm 


Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Baum steht 30grad schräg, ist komplett mit efeu bewachsen, Wurzeln oberirdisch 


zu erl. bis 


29.02.2024 
30.04.2024 


eus zur besseren Baumkontrolle notwendig 


Seite 200 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 08.02.2024 
in der Krone: 


K4 Baumfremder Bewuchs 
K1 Astab- bzw. Astausbrüche 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 19.11.2018 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 201 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.11.2018 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 202 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 


Baum-Nr. Kihort36 Baumart: Akazie 
Lagebezeichnung: latein.: Robinia pseudoacacia 
Straße: Seeweihermauer vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 19,00 m Stammumfang (in im): 230,00 cm 


Kronenbreite: 9,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 106 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Verdeckt, nicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
interpretierbar (grau) 


Besonderheiten: Baum steht 30 grad schief, Stamm und Kronenansatz komplett mit Efeu 
bewachsen, Krone richtet sich senkrecht aus 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 08.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.04.2024 
Baumfremder Bewuchs 29.02.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung Entfernung Efeu zur besseren Baumkontrolle 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 203 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 08.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 19.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 204 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.11.2018 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 205 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Kihort37 Baumart: Akazie 


Lagebezeichnung: latein.: Robinia pseudoacacia 


Straße: Seeweihermauer vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 


Baumhöhe: 17,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 79 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: Baum hat zirka 20 Grad schräg stand, Wurzelanläufe sind sichtbar 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 09.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung Bei totholzentfernung spechtloch untersuchen 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 206 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 09.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 19.11.2018 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 207 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.11.2018 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 208 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Kihort38 Baumart: Akazie 


Lagebezeichnung: Kinderhort latein.: Robinia pseudoacacia 


Straße: Seeweihermauer vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 15,00 m Stammumfang (in im): 155,00 cm 
Kronenbreite: 9,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 79 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 09.02.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung Baum hat ca 20 grad schrägsand durch wachtumsdruck von 
überlagerter nachbarkrone 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 209 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 09.02.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S5 Gewindestanaen. Plomben o.ä 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W1 Adventiv-. Würaewurzeln 


im Wurzelbereich: 


Wu1 Bodenaufwölbunaen 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 19.11.2018 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 
Eingehende Untersuchungen [| 


zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 210 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.11.2018 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 211 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Kihort39 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Kinderhort latein.: Tilia cordata 


Straße: Seeweihermauer vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 11,00 m Stammumfang (in im): 77,00 cm 

Kronenbreite: 7,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 35 Jahre Entwicklungsphase: Jugendphase 

Vitalität: Gesund erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 08.02.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 212 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 08.02.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 19.11.2018 


Handlungsbedarf 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 213 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.11.2018 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 214 


13.06.2024 


Grunddaten 
Baum-Nr. Südfried.001 


Lagebezeichnung: Abteilung links 


Straße: Südfriedhof 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 30,00 m 
Kronenbreite: 5,00 m 
Alter: 95 Jahre 


Vitalität: Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 09.02.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen Sondermaßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 


Baumart: Sand-Birke 

latein.: Betula pendula 

vor/bei Haus Nr. 

Sicherheitserwartung hoch 

Stammumfang (in im): 165,00 cm 

Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


09.02.2024 v 


Seite 215 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 09.02.2024 
in der Krone: 


K1 Astab- bzw. Astausbrüche 
K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 216 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 217 


13.06.2024 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0010 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 


65 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 218 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 219 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 220 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0011 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 


Kronenbreite: 3,00 m Zustand: 


Alter: 55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 221 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 222 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 223 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0012 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
85 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 224 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


135,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 225 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 226 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0013 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 


85 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 227 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


165,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 228 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 229 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0014 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 230 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


135,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher &] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 231 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 232 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0015 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
2,00 m 
55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 233 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


135,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 234 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 235 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0016 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 20,00 m 
2,00 m 
55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 236 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


90,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 237 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 238 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0017 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 


65 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund bis leicht 


geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 239 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


135,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 240 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 241 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0018 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
2,00 m 
45 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 242 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


75,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 243 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 244 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0019 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 20,00 m 
2,00 m 
35 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 245 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


60,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 246 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 247 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0020 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
2,00 m 
55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 248 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


105,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 249 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 250 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0021 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 20,00 m 


Kronenbreite: 2,00 m Zustand: 


Alter: 35 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 251 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


60,00 cm 

gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 
Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 252 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 253 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0022 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 15,00 m 
2,00 m 
35 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 254 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 


Hainbuche 


Carpinus betulus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


60,00 cm 

gesundl/leicht geschädigt 
Jugendphase 
Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0023 Baumart: Sand-Birke 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Betula pendula 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 165,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 95 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 09.10.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0024 Baumart: 


Abteilung links latein.: 


Lagebezeichnung: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 20,00 m 
2,00 m 
75 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 2-sämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf ] 


Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Feld-Ahorn 


Acer campestre 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


90,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0025 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
75 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


180,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S11 Schräastand 
S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 265 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0026 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0027 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0028 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.10.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0029 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
2,00 m 


55 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Gesund bis leicht 


geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


120,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.003 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 15,00 m Stammumfang (in im): 90,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 45 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 24.01.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 24.05.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung Schraube auf 1m höhe im stamm 


Kontrolleur Horn 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 24.01.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung Schraube auf 1m höhe im stamm 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0030 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 23.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0031 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Stamm- und Stockaustriebe 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 284 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 285 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 286 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0032 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 24.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 287 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 288 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 289 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0033 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 165,00 cm 
Kronenbreite: 3,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: Kronensicherung einbauen 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 02.11.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 290 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 
S15 Zwiesel 
S4 Fäulen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 291 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 292 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.0034 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 30,00 m 
4,00 m 
105 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 293 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Sand-Birke 


Betula pendula 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


165,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen 2 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 294 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 295 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0035 Baumart: Sand-Birke 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Betula pendula 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 165,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 85 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 01.10.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 296 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 

Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher E] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 297 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 298 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0036 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 135,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 75 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 299 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 17.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 300 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.04.2023 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 301 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0038 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen  Einkürzung von Kronenteilen 31.10.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 302 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K4 Baumfremder Bewuchs 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 17.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 303 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.04.2023 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 304 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.004 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 2 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 15,00 m Stammumfang (in im): 90,00 cm 

Kronenbreite: 2,00 m Zustand: gesund/leicht geschädigt 
Alter: 45 Jahre Entwicklungsphase: Reifephase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 24.01.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 24.05.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 305 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 24.01.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 306 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 307 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0041 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 308 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 17.04.2023 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 309 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.04.2023 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 310 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.0042 Baumart: Silber-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer saccharinum 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 


Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung gering 


Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 6,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 105 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 2-stämmig 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 07.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kronenpflege 01.10.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 311 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 07.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 19.04.2023 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 312 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 19.04.2023 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 313 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.005 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 31.10.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 314 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 
am Stamm: 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 315 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 316 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.006 Baumart: Berg-Ahorn 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: Acer pseudoplatanus 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 65 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 


Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 01.11.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 317 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 318 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 319 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.007 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 2 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
55 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 320 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesund/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 321 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 322 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.008 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 
65 Jahre 


Gesund bis leicht 
geschädigt (hellgrün) 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 
Vitalität: 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 323 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 324 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 325 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.009 Baumart: 


Lagebezeichnung: Abteilung links latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 6 Monate 


Baumhöhe: 25,00 m 
3,00 m 


55 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 
Besonderheiten: 
Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 
Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 
Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 326 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Berg-Ahorn 


Acer pseudoplatanus 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Reifephase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 327 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.01.2019 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 328 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.032 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 6 Monate Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 31.08.2024 
Sondermaßnahmen 


Totholzbeseitigung 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 329 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S7 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 21.04.2023 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 21.06.2023 
Sondermaßnahmen 21.06.2023 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 330 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 21.04.2023 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S4 Fäulen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 331 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.054 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 31.08.2024 
Baumfremder Bewuchs 30.11.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 332 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 333 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 334 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.055 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 5,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen  Einkürzung von Kronenteilen 06.10.2024 
Totholzbeseitigung 31.08.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 335 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 336 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 337 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 
Südfried.056 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 30,00 m 
5,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 338 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


210,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 339 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 340 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.057 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 01.10.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 341 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 342 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 
S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 343 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten 


Baum-Nr. Südfried.058 


Lagebezeichnung: Mittelteil 


Straße: Südfriedhof 
Kontrolle zzt.: 1 Jahre 
Baumhöhe: 30,00 m 
Kronenbreite: 4,00 m 
Alter: 125 Jahre 


Vitalität: Geschädigt, geringe 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 

Aktuelle Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 
Sondermaßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Datum: 13.06.2024 
Baumart: Winter-Linde 
latein.: Tilia cordata 
vor/bei Haus Nr. 
Sicherheitserwartung hoch 
Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Entwicklungsphase: Alterungsphase 


erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


30.09.2024 
30.09.2024 


Seite 344 13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S10 Schadinsekten (z.B. Bohrmehl) 
S4 Fäulen 

S13 Verletzungen 

S1 Anfahrschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W3 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung [_] 


Eingehende Untersuchungen [| 
zu erl. bis 
Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 345 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S8 Rindenschäden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 346 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.059 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 347 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 348 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 
S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 349 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.060 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen  Einkürzung von Kronenteilen 31.10.2024 
Totholzbeseitigung 01.10.2024 
Bruchsicherung, Trag-/Haltesicherung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 350 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K14 Veraabelunaen. Zwiesel 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 351 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 
S9 Risse 
S3 Baumfremder Bewuchs 
S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 352 


13.06.2024 


Grunddaten 
Südfried.061 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 30,00 m 
4,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 353 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


180,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K3 Astunaswunden oder -fäulen 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [|] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 354 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 355 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.064 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 356 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 

Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 357 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 358 


13.06.2024 


Grunddaten 
Südfried.065 
Mittelteil 


Baum-Nr. Baumart: 


Lagebezeichnung: latein.: 


Straße: Südfriedhof 


Kontrolle zzt.: 1 Jahre 


Baumhöhe: 25,00 m 
4,00 m 


125 Jahre 


Kronenbreite: Zustand: 


Alter: 


Vitalität: Geschädigt, geringe 


Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf ] 
Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 359 


Softplan Informatik GmbH 


Stammumfang (in im): 


Entwicklungsphase: 


erfasst durch: 


Datum: 13.06.2024 
Winter-Linde 


Tilia cordata 


vor/bei Haus Nr. 


Sicherheitserwartung hoch 


150,00 cm 
gesundl/leicht geschädigt 
Alterungsphase 


Weißenburg i.Bay. 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


am Stamm: 


S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 

Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 360 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 361 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.066 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 150,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 362 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S2 Astunaswunden 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf [] 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 363 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 364 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.067 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Mittelteil latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Geschädigt, geringe erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
Pflege (gelbgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 06.06.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.09.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 365 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 06.06.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 

Weiteres Vorgehen 

Datum/Jahr der Kontrolle 18.04.2023 
Handlungsbedarf 

Abstimmung mit Fachabteilung 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Pinzenöller 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 366 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 18.04.2023 
in der Krone: 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 367 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.25 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung! latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 18,00 m Stammumfang (in im): 210,00 cm 
Kronenbreite: 8,00 m Zustand: stärker geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Sehr stark geschädigt erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
(dunkelrosa) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.05.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Kroneneinkürzung 30.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 368 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.05.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


WA Rindenschäden 
W3 Pilzbefall. aaf. Pilzart 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 369 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report 
Softplan Informatik GmbH 


Seite 370 


13.06.2024 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.26 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung! latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (n im: 210,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.05.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.06.2024 
Nachbehandlung stark eingek. Bäume mit 30.06.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 371 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.05.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Wu5 Bodenauf- oder -abtraa 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 372 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 
K8 Kappunasstellen 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 373 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.27 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung! latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.05.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 374 13.06.2024 
Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.05.2024 
in der Krone: 


K8 Kappunasstellen 
K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S3 Baumfremder Bewuchs 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


W7 Stockaustriebe 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [| 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 375 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 
K13 Totholzbilduna 
am Stamm: 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


INGRADA Report Seite 376 13.06.2024 


Softplan Informatik GmbH 


Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.28 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung! latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 30,00 m Stammumfang (in im): 240,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.05.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen Totholzbeseitigung 30.06.2024 


Kontrollintervalle 
Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Softplan Informatik GmbH 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.05.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 


Eingehende Untersuchungen =] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher ] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 


INGRADA Report Seite 378 
Softplan Informatik GmbH 


zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S15 Zwiesel 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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Grunddaten Datum: 13.06.2024 
Baum-Nr. Südfried.29 Baumart: Winter-Linde 


Lagebezeichnung: Abteilung! latein.: Tilia cordata 


Straße: Südfriedhof vor/bei Haus Nr. 

Kontrolle zzt.: 1 Jahre Sicherheitserwartung hoch 

Baumhöhe: 25,00 m Stammumfang (in im): 180,00 cm 
Kronenbreite: 4,00 m Zustand: gesundl/leicht geschädigt 
Alter: 125 Jahre Entwicklungsphase: Alterungsphase 


Vitalität: Gesund bis leicht erfasst durch: Weißenburg i.Bay. 
geschädigt (hellgrün) 


Besonderheiten: 


Aktuelle Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 15.05.2024 
Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |_] 
Eingehende Untersuchungen [] 


zu erl. bis 


Baumpflegerische Maßnahmen  Einkürzung von Kronenteilen 30.06.2024 
Totholzbeseitigung 30.06.2024 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [| 


Anmerkung 


Kontrolleur 


Weitere Kontrollstellen 
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Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 15.05.2024 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S6 Höhlunaen 
S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 


Letzte Kontrolle 
Weiteres Vorgehen 


Datum/Jahr der Kontrolle 17.01.2019 


Handlungsbedarf 
Abstimmung mit Fachabteilung |[_] 


Eingehende Untersuchungen [] 


Baumpflegerische Maßnahmen 


Kontrollintervalle 


Kontrollintervalle künftig alle 


Kontrollintervalle wie bisher [] 


Anmerkung 


Kontrolleur Weißenburg i.Bay. 


Weitere Kontrollstellen 
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zu erl. bis 


13.06.2024 


Schäden des jewiligen Baumes 


Kontrolle / Jahr 17.01.2019 
in der Krone: 


K13 Totholzbilduna 


am Stamm: 


S11 Schräastand 


am Stammfuß / Wurzelanlauf: 


im Wurzelbereich: 


Veränderungen im Baumumfeld: 
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